 Nume student si grupa L1 DETERMINAREA PARAMETRILOR REZISTOARELOR Scopul lucrarii: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Identificarea tipurilor de rezistoare din punct de vedere constructiv - se noteaza denumirile si tipurile de aparate utilizate; - se identifica diferite tipuri de rezistoare; - se citesc parametri acestora (R, t si P); - dupa caz, se masoara valoarea rezistentei cu aparatul de masura si se compara cu cea inscrisa (nominala) 2 Determinarea limitei superioare si a limitei inferioare pentru un sir de 10 valori de rezistoare - se vor sorta un numar de 10 rezistoare de acelasi tip si cu aceeasi valoare nominala; - se masoara rezistenta celor 10 rezistoare si se completeaza tabelul 1: Tabelul 1 Nr Tip rezistor (Cod) Rn [?, k ?] ±t[%] Ri [?, k ?] ?Ri = Ri - Rn [?] Concluzii [limite, tolerante] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - se efectueaza calcule pentru determinarea limitei inferioare Linf si a limitei superioare Lsup ale setului de masuratori experimentale - (potrivit materialului de studiu); - se efectueaza calcule pentru determinarea valorii limitelor - toleranta inferioara Tinf si toleranta superioara Tsup (potrivit materialului de studiu); - se reprezenta grafic limitele determinate pentru stabilirea modul de amplasare a cestora si efectuarea de aprecieri (potrivit materialului de studiu) 3 Masurarea parametrilor schemei echivalente a rezistoarelor - pentru un numar de minim 5 rezistoare bobinate se masoara parametri schemei echivalete si se completeaza tabelul 2: Tabelul 2 Nr Date nominale [Rn, t%, Pn ] Ri [?, k ?] Parametri schemei echivalente FL [Hz, kHz] FC [Hz, kHz] Concluzii R C (L) 1 2 3 4 5 - dupa caz se pot face si alte aprecieri 4 Concluzii generale desprinse din determinarile experimentale 5 Raspuns la intrebari (vezi materialul documentar): Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate 